جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1196 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المورسة: ثانوية حي الحسين الاهلية للبنين 


1 | 1421911196002 | حيدر احمد صبار اجثير ا | 52 | 50 | 50 | 55 | ناججم | 27 | 
2| 1421911196003 | سجاد حسن على حسين ||| 50 | 30 | 3 | 0 | مس | 0 
3 | 1421911196004 _| سمير سبع خميس مغير | 50 | 50 | 28 | 4 | مل | 0 
4 | 1421911196005 | عبدالله انور ثامر صافي __| 53 | 61 | 44 | 50 | مل | 0 
5 | 14219111960066 | علي جواد عبد الكاظم خلف | 55 | 50 | 42 | 44 | مل | 0 
6 | 1421911196007 | علي حسن كريم عليوي ___| 50 | 31 | 32 | 50 | مسل | 0 
7 | 1421911196008 | علي فارس فاضل سعيد ااا | 27 | %3 | %5 | %9 | 
8 | 1421911196009 | علي كرار رحيم جبار اجثير ا | 50 | 50 | 27 | 50 | ممل | 0 
| 9 | 42191119600 | علي هيثم علي جبار ____| 33 | 50 | 25 | 36 

0| 196011 || کرار سلمان كاظم حمود | 50 | 35 | 44 | 50 | مل | 00 
1 | 1196012 | مهدي وليد نعيم ناص | 32 | %6 | 21 | 6 


نسبةالنجاح 0( سا 


_ رين | اتجبون | مسلون | لسوت | اتسبة موا 




















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


